REPAIRS PRICE LIST 
FOR VIDEO DISPLAY TERMINALS 



SERVICE CHARGE 



Terminal Repair Charge (plus individual repair charges listed below)... $ 50.00 
This one-time charge is required each time your unit is repaired, 
unless it has failed within the 30-day repair warranty period. 



INDIVIDUAL REPAIR CHARGES PRICE 

Logic Board (910/910 PLUS) $ 60.00 

Logic Board (912/920) $ 75.00 

Logic Board (914/924/925E/925/950) $120.00 

Logic Board (921/922) $100.00 

Logic Board (970) $135.00 

Logic Board/Power Supply (PT) $ 80.00 

Keyboard (910/912/920) $ 40.00 

Keyboard (914/924/925E/925/950/970) $ 60.00 

Keyboard (921/922) $ 60.00 

Keyboard (PT) $ 60.00 

Power Supply (All) $ 60.00 

Video Board (PT) $ 50.00 

Video Board (All) $ 60.00 

Integral Modem $ 60.00 

MDdem PT-300 $ 35.00 

Modem PT-1200 $ 85.00 



SERVICE 

Nationwide Field Service is available from General Electric Company 
Instrumentation and Computer Service Centers. In Canada, service is available 
from Canadian General Electric Service Centers. For information on the 
General Electric Repair Center near you, call (800) 626-2000. 



OUT OF WARRANTY 

Customers are required to return defective module (s) freight prepaid to the 
factory: TeleVideo Systems, Inc. , 550 East Brokaw Road, San Jose, California, 
95112. TeleVideo will send the repaired module(s), billing per above price 
schedule, and return freight charges. 

Prices subject to change without notice. 

^.TeleVideo Systems, Inc. 

550 E. Brokaw Road, P.O. Box 6602. San Joso, CA 95150-6602. 
Toll frue (800J 521-48!)/ In California (800J 821-3774. Telex 4745041 TVISYS. 

P/N 112607-00B 



©.TeleVideo Systems, Inc. 



January 7, 1985 

TERMINAL DIVISION SPARE PART PRICE LIST 











LIST 


DESCRIPTION 






NEW P/N 


PRICE 




OPERATORS MANUALS 






INSTAL & USERS 


GUIDE 


PERSONAL TERMINAL 


130624-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


914 


130316-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


924 


130903-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


910 


120025-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


910PLUS 


120046-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


912/920 


120018-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


925 


120035-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


950 


120020-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


921 


131961-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


925E 


131960-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


970 


122446-00 


10.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


970/50 


130902-00 


25.00 


INSTAL & USERS 


GUIDE 


922 


130906-00 


10.00 




MAINTENANCE MANUALS 






MAINTENANCE MANUAL 910/910PLUS 


120026-00 


.50.00 


MAINTENANCE MANUAL 912/920 


120019-00 


56.00 


MAINTENANCE MANUAL 925 


120036-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 950 


120021-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 970 


130021-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 914 


130623-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 924 


130622-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 921 


131967-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 925E 


131966-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL PERSONAL TERMINAL 


130825-00 


50.00 


MAINTENANCE MANUAL 922 


130621-00 


50.00 



MODULES 



POWER SUPPLY MODULE 
POWER SUPPLY MODULE 970 

VIDEO MODULE 

VIDEO MODULE 970 

VIDEO MODULE PERSONAL TERMINAL 

VIDEO MODULE/POWER SUPPLY 914/924 

LOGIC BOARD 910 TTL 

LOGIC BOARD 910 G/A 

LOGIC BOARD 910PLUS TTL 

LOGIC BOARD 910PLUS G/A 

LOGIC BOARD 912/920B TTL 

LOGIC BOARD 912/920C TTL 

LOGIC BOARD /POWER SUPPLY PERSONAL TERM. 

LOGIC BOARD 925 TTL 

LOGIC BOARD 925 G/A 

LOGIC BOARD 950 TTL 

LOGIC BOARD 950 G/A 

LOGIC BOARD 970 G/A (TTL Not Available) 

LOGIC BOARD 914 

LOGIC BOARD 924 

LOGIC BOARD 921 

LOGIC BOARD 925E 

KEYBOARD ASSEMBLY 910/910PLUS 
KEYBOARD ASSEMBLY 91 2B 
KEYBOARD ASSEMBLY 912C 
KEYBOARD ASSEMBLY 920B 
KEYBOARD ASSEMBLY 92 0C 
KEYBOARD ASSEMBLY 914 
KEYBOARD ASSEMBLY 924/925E/921 
KYBD ASSEMBLY W/HOUSING 925/950 
KYBD ASSEMBLY W/HOUSING 970 
KEYBOARD ASSEMBLY PERSONAL TERMINAL 

TUBE B/W P4 12" 
TUBE GREEN P31 12" 
TUBE GREEN P31 14" 
TUBE 9" CRT (AMBER) 
TUBE 12" CRT (AMBER) 



121957-00 


100.00 


122257-00 


150.00 


121958-00 


100.00 


122269-00 


110.00 


130830-00 


100.00 


130851-00 


220.00 


120140-00 


395.00 


120140-01 


395.00 


120140-02 


395.00 


122469-00 


395.00 


120090-00 


458.00 


120090-02 


458.00 


130898-00 


250.00 


120155-00 


514.00 


120155-01 


514.00 


120095-00 


539.00 


120095-01 


539.00 


120210-02 


750.00 


130320-00 


325.00 


130050-00 


465.00 


131260-00 


385.10 


130990-00 


365.00 


120900-01 


126.00 


122065-00 


126.00 


120900-00 


126.00 


120899-00 


126.00 


120901-00 


126.00 


130119-00 


180.00 


130057-00 


210.00 


120902-00 


210.00 


121837-00 


210.00 


130093-00 


150.00 


120491-00 


179.00 


120493-00 


179.00 


122187-00 


192.00 


123550-00 


100.00 


130462-00 


179.00 



OPTIONS* 

PATTERN GENERATOR (912/950 INSTALLED) 121223-00 200.00 

DEMO PROGRAM EPROM 910 180000-94 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 910PLUS 180000-73 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 925 180000-72 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 950 180000-74 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 970 180001-19 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 914 180001-91 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM 924 180001-66 16.00 

DEMO PROGRAM EPROM PT 180002-18 16.00 

CONVERSION KIT 910 121697-00 25.00 

CONVERSION KIT 910PLUS 121691-00 25.00 

CONVERSION KIT 970/50 TTL 130073-00 100.00 

CONVERSION KIT 970/50 GATE ARRAY 130649-00 100.00 

CONVERSION KIT CP/M WORDSTAR 925 122509-00 100.00 

CONVERSION KIT CP/M WORDSTAR 950 121874-00 100.00 

CURRENT LOOP KIT 910/910PLUS 121310-00 50.00 

CURRENT LOOP KIT 925/924/914 121311-00 60.00 

MEMORY KIT 2ND PAGE 912/920 120014-00 35.00 

MEMORY KIT 2ND PAGE 925/950 120015-00 46.00 

MEMORY KIT 3RD 4TH PAGE 950 120016-00 80.00 

MEMORY KIT 2ND 3RD 4TH PAGE 950 122317-00 120.00 

MEMORY KIT 924 132093-00 160.00 

EMULATION KIT 925 (ADDS REGENT) 122499-00 100.00 

300/1200 BAUD MODEM PERSONAL TERMINAL 130615-00 549.00 

300 BAUD MODEM PERSONAL TERMINAL 130617-00 150.00 

HANDSET PERSONAL TERMINAL 130616-00 79.95 

CARRYING CASE PERSONAL TERMINAL 130810-00 69.00 

925E 2ND PAGE OPTION BOARD KIT 132098-00 125.00 

970 RS-422 INTERFACE 120870-00 100.00 

970 GRAPHICS MOUSE 130892-00 149.00 



ELECTRICAL COMPONENTS 



CAPACITORS 



CAP CERAMIC .02uF 50V 

CAP CERMAIC 150pF 50V 100% 

CAP CERAMIC l.OpF 1KV SPARK GAP 

CAP CERAMIC 220pF 50V 

CAP CERAMIC .OluF 50V 

CAP CERAMIC .OluF 16V 20% 

CAP CERAMIC 330PF 50V 20% 

CAP CERAMIC 3300uF 10V 

CAP CERAMIC .luF 50V 10% 

CAP ELECTROLYTIC luF 10V 

CAP ELECTROLYTIC (NON-P) 16uF 25V 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 16V 20% 

CAP ELECTROLYTIC lOuF 16V +80% 

CAP ELECTROLYTIC 2.2uF 25V 10% 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 16V 20% 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 35V 

CAP ELECTROLYTIC 4.7uF 35V 10% 

CAP ELECTROLYTIC lOuF 16V 20% 



130186-00 
130138-00 
120309-00 
121959-00 
130178-00 
120287-00 
120291-00 
130276-00 
120301-00 
122614-00 
122800-00 
120257-00 
130176-00 
120265-00 
130189-00 
120261-00 
120269-00 
120273-00 



.83 
.83 

2.35 
.83 
.83 
.83 
.83 
.83 
.83 
.83 

5.32 
.83 
.83 
• 83 
.83 
.83 

2.39 
.83 



*ALL GRAPHICS EMULATIONS MUST NOW BE PURCHASED AS TOP ASSY'S. 
*SPARE PARTS WILL NO LONGER CARRY THE GRAPHICS EMULATIONS. 



CAP ELECTROLYTIC luF 16V 10% 

CAP ELECTROLYTIC lOOuF 10V 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 100V 

CAP ELECTROLYTIC 2.2KuF 10V 

CAP ELECTROLYTIC 2.2KuF 16 V 

CAP ELECTROLYTIC lOOuF 160V 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 160V 

CAP ELECTROLYTIC 22uF 16V +20% 

CAP ELECTROLYTIC 220uF 16V 

CAP ELECTROLYTIC 220uF 25V 

CAP ELECTROLYTIC lOOOuF 16V 

CAP ELECTROLYTIC 3.3KuF 35V 

CAP ELECTROLYTIC 3300uF 50V 

CAP ELECTROLYTIC 2000uF 35V 

CAP ELECTROLYTIC 4.7KuF 16V 

CAP ELECTROLYTIC 4.7uF 16V 

CAP ELECTROLYTIC 47 uF 35V 

CAP ELECTROLYTIC 470uF 35V 

CAP ELECTROLYTIC 470uF 35V A/L+-20% 

CAP ELECTROLYTIC 3300uF 16V 

CAP ELECTROLYTIC 680 uF 16 V 

CAP ELECTROLYTIC lOOuF 100V 

CAP DIP MICA lOpF 50V 5% 

CAP MICA 20pF 50V 5% 

CAP MICA lOOpF 50V 5% 

CAP MICA 47pF 50V 5% 

CAP MICA 150pF 500V 1% 

CAP MICA 330pF 500V 5% 

CAP MICA 390pF 500V 5% 

CAP MONOLYTHIC .OluF 50V 10% 

CAP MONOLYTHIC 330pF 100V 20% 

CAP MONOLYTHIC 22pF 50V +-10% A/L 

CAP MONOLYTHIC 47pF 100V 5% 

CAP MONOLYTHIC 68pF 1KV 20% 

CAP MONOLYTHIC .039uF 50V 10% 

CAP MONOLYTHIC .039uF 50V 5% 

CAP MONOLYTHIC lOOpF 100V 5% 

CAP MONOLYTHIC .luF 50V +-5% 

CAP MYLAR .lpF 100V 

CAP MYLAR .047uF 50V 

CAP MYLAR .0068uF 100V 5% 

CAP MYLAR .0068uF 200V 

CAP MYLAR .OOluF 50V 

CAP MYLAR .OluF 50V 

CAP MYLAR .015uF 50V 5% 

CAP MYLAR ,033uF 400V 

CAP MYLAR .039uF 50V 

CAP MYLAR .47uF 50V 

CAP MYLAR .47uF 50V 

CAP MYLAR .47uF 100V 

CAP MYLAR .luF 600V 

CAP MYLAR .luF 800V 10% 

CAP MYLAR .47uF 400V 

CAP TANTALUM ,22uF 35V 

CAP TANTALUM ,68uF 50V 

CAP TANTALUM 2.2uF 35V 



120279-00 


1.24 


121960-00 


.83 


121961-00 


.83 


121962-00 


2.62 


130164-00 


7.59 


121963-00 


7.59 


121964-00 


1.46 


130175-00 


.83 


121993-00 


.83 


130127-00 


.83 


130185-00 


• 83 


121965-00 


7.45 


130281-00 


6.83 


130275-00 


3.73 


121966-00 


7.54 


121967-00 


.83 


130648-00 


1.15 


121982-00 


1.93 


130211-00 


1.40 


130618-00 


7.83 


130584-00 


.83 


130827-00 


1.17 


120241-00 


.83 


120243-00 


.83 


120247-00 


.83 


120249-00 


.83 


120251-00 


.83 


120253-00 


1.09 


120255-00 


1.23 


120289-00 


.83 


120293-00 


.83 


130196-00 


.83 


120295-00 


1.24 


120299-00 


.83 


120303-00 


.83 


120305-00 


1.24 


120307-00 


1.24 


121868-00 


.83 


130169-00 


.83 


130168-00 


.83 


120281-00 


.83 


121968-00 


.83 


121969-00 


.83 


121970-00 


.83 


130139-00 


.83 


130126-00 


.83 


130145-00 


.83 


121971-00 


.83 


121972-00 


1.66 


130188-00 


3.24 


121973-00 


1.55 


130184-00 


1.10 


121975-00 


2.14 


120285-00 


.83 


120259-00 


2.00 


130274-00 


.83 



CAP TANTALUM 3.3uF 50V 10% 
CAP TANTALUM 4.7uF 16V +-20% 
CAP TANTALUM lOuF 25V 10% 
CAP TANTALUM 4.7uF 16V 10% 
CAP TANTALUM 4.7uF 25V 
CAP TANTALUM .33uF 35V 
CAP GL PK lOpF 25V +-20% 
CAP GL PK .luF 25V +80% 
CAP GL PK 330pF 25V +80% 
CAP GL PK .OluF 25V +80% 
CAP GL PK 47 pF 50V 
CAP GL PK lOOpF 50V +-10% 
CAP GL PK .OOluF 25V +80/-20% 
CAP GL PK 150pF 50V +-20% 
CAP A/L 3300uF 25V +-20% 



120263-00 


2.76 


130177-00 


1.52 


120271-00 


2.28 


120275-00 


1.10 


130284-00 


.83 


121981-00 


1.38 


130171-00 


• 83 


130172-00 


.83 


130173-00 


.83 


130174-00 


• 83 


130179-00 


.83 


130183-00 


.83 


130190-00 


.83 


130202-00 


.83 


130212-00 


4.12 



DIODES - REGULATORS - TRANSISTORS 



DIODE ZENER IN759A/RD12EB 

DIODE ZENER IN747 

DIODE IN914 

DIODE IN920/KDS8513A 

DIODE IN4001 

DIODE IN4004/DS-130TB 

DIODE IN5391/DS135D 

DIODE DSA17C/MR500 

DIODE DS18/IDS135D 

DIODE DS113A/MRI-1000 

DIODE LED MV55A RED 

DIODE P6KE 

DIODE PLR 817 

DIODE PFR 852 

DIODE BY251 3A 200V 

DIODE SWITCH IN4148 

DIODE ZENER 8.2V 

DIODE 2AMP 100V BRIDGE 

DIODE FAST RECOV RCTFIR 1AMP 800V 

REGULATOR 79M12 

REGULATOR LAS1512 

REGULATOR LAS16CB 

REGULATOR SI-3122V 

REGULATOR LM 31 7T 1.5A 

REGULATOR LAS1605 

REGULATOR LAS1812 

REGULATOR 78M05 

REGULATOR 79L05AC 

REGULATOR 7912 

REGULATOR SI-80506Z 

REGULATOR SI-3052P/STR9005 924/914 IC101 

TRANSISTOR 2N5320 PWR 

TRANSISTOR HORIZ 60V KTC2233 TO220 

TRANSISTOR 2N2219A 

TRANSISTOR 2N2222A NPN/SILICON 

TRANSISTOR 2N2907A 

TRANSISTOR 2N3019 



122016-00 


2.09 


122070-00 


.83 


120475-00 


.83 


122018-00 


4.97 


120477-00 


1.05 


122022-00 


1.15 


122006-00 


.83 


122015-00 


2.23 


122014-00 


.83 


122017-00 


7.23 


120481-00 


3.45 


120479-00 


4.83 


130147-00 


.83 


130251-00 


.83 


130098-00 


.83 


120485-00 


.83 


122445-00 


.83 


130213-01 


1.36 


130147-00 


.83 


121265-00 


2.00 


122025-00 


40.25 


121269-00 


21.39 


123540-00 


6.90 


130496-00 


4.14 


121268-00 


27.26 


122024-00 


40.25 


121261-00 


4.55 


121262-00 


2.77 


130018-00 


3.66 


122464-00 


36.64 


130643-00 


17.94 


120463-00 


3.28 


130118-00 


2.69 


120453-00 


4.14 


120469-00 


14.84 


120459-00 


1.12 


120457-00 


3.04 



TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 



2N3906/2SA495 
2N4401/2SC1166 
2SC983 

2N6121/2SC1173 
2N6124/2SA473 
2SC2373 
KTC 1627A 
2N3904/KTC1815 
KTC 2229Y 
KTC 1815Y 
KTA 1015Y 
KTC 20 OY 



FIRMWARE 



SYSTEM PROG EPROM PT 300 (Ul) 
SYSTEM PROG EPROM PT 1200 (Ul) 
SYSTEM PROG EPROM 910 
SYSTEM PROG EPROM 910PLUS 
SYSTEM PROG ROM 910 
SYSTEM PROG ROM 912/920B (A49B1) 
SYSTEM PROG ROM 912/920C (A49C1) 
SYSTEM PROG EPROM 925 A 
SYSTEM PROG EPROM 925 B 
SYSTEM PROG ROM 950 (-001A) 
SYSTEM PROG ROM 950 (-007A) 
SYSTEM PROG EPROM 950 (043X) 
SYSTEM PROG EPROM 950 (044X) 
SYSTEM EPROM 970 G/A (U70) 
SYSTEM EPROM 970 G/A (U71) 
SYSTEM EPROM 970 G/A (U72) 
SYSTEM EPROM 970 G/A (U73) 
SYSTEM EPROM 924 AOOO (U14) 
SYSTEM EPROM 924 EOOO (U21) 
SYSTEM EPROM 970 TTL (A82) 
SYSTEM EPROM 970 TTL (A87) 
SYSTEM EPROM 970 TTL (A99) 
SYSTEM EPROM 970/950 (A82) 
SYSTEM EPROM 970/950 (A87) 
SYSTEM EPROM 970/950 (A99) 
SYSTEM EPROM 914 CU7) 
33333M EPROM 921 (U7) 
SYSTEM EPROM 925E (D7) 
PROG MICROCOMPTR 8749 
CHAR GEN EPROM 910/910PLUS 
CHAR GEN ROM 910/910PLUS 
CHAR GEN ROM 912/920 (A3-2) 
CHAR GEN ROM 924 (-U10) 
CHAR GEN EPROM 925 
CHAR GEN ROM 925 
CHAR GEN ROM 950 (003A) 
CHAR GEN ROM 950 (002A) 
CHAR GEN EPROM US /UK 970 
CHAR GEN ROM 914 (U19) 



120422-00 


1.05 


120455-00 


2.32 


120471-00 


3.00 


121997-00 


4.60 


122021-00 


4.92 


120473-00 


5.32 


120467-00 


2.38 


120465-00 


5.18 


130116-00 


.83 


130146-00 


3.11 


130167-00 


.83 


130117-00 


.83 


180001-90 


43.13 


180002-00 


43.13 


180000-20 


43.13 


180000-40 


28.75 


180000-15 


21.74 


120338-00 


29.67 


120340-00 


29.67 


180000-33 


43.13 


180000-31 


43.13 


180000-01 


21.74 


180000-07 


21.74 


180000-43 


43.13 


180000-44 


43.13 


180001-61 


43.13 


180001-62 


43.13 


180001-63 


43.13 


180001-64 


43.13 


180001-53 


28.57 


180001-54 


28.57 


180001-00 


43.13 


180001-01 


43.13 


180001-02 


43.13 


180001-70 


43.13 


180001-71 


43.13 


180001-72 


43.13 


180001-73 


43.13 


180002-33 


43.13 


180002-28 


43.13 


180000-68 


43.13 


180000-21 


43.13 


180000-16 


21.74 


120346-00 


17.18 


180001-42 


43.13 


180000-21 


43.13 


180000-16 


21.74 


180000-03 


21.74 


180000-02 


21.74 


180001-39 


43.13 


180001-74 


43.13 



KYBD ENCDR 910/910PLUS (W/INTERNAL EPROM) 
KYBD CPU 925/950 8048 (U6) 
KYBD CPU 914/924/970 

* KYBD EPROM PRO 910/910PLUS (A2) 

* KYBD ENCDR PRO 910/910PLUS (AD- 



120518- 


-00 


25 


. 86 


180000- 


-09 


43 


.13 


121390- 


-00 


43 


.13 


180000- 


-19 


24 


.15 


120532- 


-00 


25 


.86 



* These two parts are used together in a two chip set 



INTEGRATED CIRCUITS 



IC 


74S00 


IC 


74LS00 


IC 


74LS03 


IC 


74S04 


IC 


74LS04 


IC 


74LS05 


IC 


74LSQ8 


IC 


74LS10 


IC 


74SL20 


IC 


74LS32 


IC 


74LS42 


IC 


74LS51 


IC 


74S74 


IC 


74H74 


IC 


74LS86 


IC 


74LS109 


IC 


74LS139 


IC 


74LS145 


IC 


74LS157 


IC 


74LS163 


IC 


74LS166 


IC 


74LS173 


IC 


74LS174 


IC 


74LS253 


IC 


74LS367 


IC 


74LS373 


IC 


74LS374 


IC 


75188N/1488 


IC 


75189AN/1489 


IC 


TIL117 


IC 


NE555 


IC 


DP8304 


IC 


AMD2111-4A 


IC 


2502HP 


IC 


THS9927/5027 


IC 


P8035 


IC 


B11G3 


IC 


7406 


IC 


4N38 


IC 


7414 


IC 


2114 


IC 


74LS245/N8T245N 


IC 


74LS191 


IC 


74LS273 


IC 


74S240 



120240-00 
120242-00 
120244-00 
120246-00 
120248-00 
120250-00 
120252-00 
120254-00 
120256-00 
120258-00 
120260-00 
120262-00 
120264-00 
130232-00 
120268-00 
120270-00 
120272-00 
121700-00 
120274-00 
120276-00 
120278-00 
120280-00 
120282-00 
120284-00 
120286-00 
120288-00 
120290-00 
120292-00 
120294-00 
120298-00 
120302-00 
120304-00 
120306-00 
120308-00 
120310-00 
120312-00 
120342-00 
120348-00 
120350-00 
120354-00 
120358-00 
120362-00 
120366-00 
120376-00 
120378-00 



2.53 
1.98 
1.98 
2.77 
2.07 
2.07 
2.07 
2.07 
2.00 
2.14 
2.93 
2.07 
4.12 
3.45 
2.38 
2.30 
3.66 
3.54 
3.17 
5.24 
5.80 
4.76 
3.66 
3.73 
3.17 
4.00 
4.00 
4.76 
4.76 
5.15 
2.97 
20.23 
15.32 
17.85 
94.02 
47.21 
3.97 
2.36 
4.97 
2.21 
11.21 
6.62 
3.11 
4.00 
10.14 



IC 74LS175 




120380-00 


2.00 


IC 74S32/629 




120388-00 


2.07 


IC 74LS11 




120400-00 


1.31 


IC 93S16PC 




120408-00 


7.59 


IC 74LS138 




120410-00 


1.93 


IC 74LS02 




120416-00 


1.31 


IC 74LS241 




120420-00 


4.07 


IC AM26LS31 




120424-00 


9.11 


IC AM26LS32 




120426-00 


9.11 


IC 74LS240 




120440-00 


4.07 


IC 74LS244 




120442-00 


6.35 


IC 74S174 




120446-00 


4.55 


IC 74LS14 




120458-00 


1.66 


IC 74LS164 




120482-00 


3.45 


IC I4040B 




122450-00 


2.24 


IC 6116 STATIC RAM 


2Kx8 150ns 


120492-00 


46.00 


IC 6502A 




120496-00 


33.28 


IC 6545 1MHz 




120498-00 


76.18 


IC 6551 1MHz 




121557-00 


33.12 


IC 6522A 




120502-00 


31.29 


IC Z80A SIO/2 




120506-00 


66.70 


IC 2 80 A CTC 




120508-00 


19.32 


IC Z80A CPU 




120510-00 


24.36 


IC 2 80 A DMA 




120512-00 


65.27 


IC 68B045 2 MHz 




120526-00 


36.23 


IC SY6551A-1 2MHz 




120530-00 


27.60 


IC SY6545A-1 2MHz 




120528-00 


57.62 


IC 910/910 PLUS GATE ARRAY (IMI) 


120574-00 


48.99 


IC 924 GATE ARRAY A 


130170-00 


27.26 


IC 924 GATE ARRAY B 


130180-00 


19.32 


IC 925 GATE ARRAY \ 


(IMI) 


120574-00 


48.99 


IC 950 GATE ARRAY A (A34) 


130237-00 


31.74 


IC 950 GATE ARRAY B (A37) 


120578-00 


27.46 


IC 74LS112 




121385-00 


2.14 


IC 74S251 




121386-00 


2.62 


IC 2K BY 8 CMOS STATIC RAM 


121387-00 


32.43 


IC 4116 16K DRAM 




121392-00 


8.28 


IC 9007 CRTC 




121399-00 


124.20 


IC 9006-135 BUFFER 




121400-00 


37.95 


IC 26 81 DUAL UART 




130222-00 


48.30 


IC 2673 ATT CONT 




130223-00 


55.55 


IC 2672 CRT CONT 




130227-00 


38.64 


IC 9212 BUFFER 




121708-00 


70.04 


IC 970 G/A A (KIT) 




132099-00 


28.75 


IC G/A 970 B 




122098-00 


28.75 


IC G/A 970 C 




122099-00 


28.75 


IC G/A PERSONAL TERMINAL 


130182-00 


31.63 


IC G/A 914/925/910 


(AMI) 


130181-00 


48.99 


IC 74166 8BIT S.R. 




130231-00 


3.38 


IC 74LS74 2XD TYPE 


EDG-TRIG F/F 


120266-00 


2.07 


IC 6845R CRT CNTRL 


910/914/925 


123443-00 


34.50 


IC NS455 VIDEO CPV 


TMP 


130264-00 


124.20 



RESISTORS & POTENTIOMETERS 



RES CF 4.7 OHM 1/4W 5% 
RES CF 6 8 OHM 1/4W 5% 
RES CF 270 OHM 1/4W 5% 
RES CF 330 OHM 1/4W 5% 
RES CF 470 OHM 1/4W 5% 
RES CF 510 OHM 1/4W 5% 
RES CF 560 OHM 1/4W 5% 
RES CF IK OHM 1/4W 5% 
XES CF 10K OHM 1/2W 5% 
RES CF 1.8K OHM 1/4W 5% 
RES CF 3.3K OHM 1/4W 5% 
RES CF 3.9K OHM 1/4W 5% 
RES CF 4.7K OHM 1/4W 5% 
RES CF 5.6K OHM 1/4W 5% 
RES CF 12K OHM 1/4W 5% 
RES CF 180 OHM 1/4W 5% 
RES CF 1M OHM 1/4W 5% 
RES CF 820 OHM 1/2W 5% 
RES CF 390 OHM 1/2W 5% 
RES CF 750 OHM 1/4W 5% 
RES CF 1.2K OHM 1/4W 5% 
RES CF 100K OHM 1/4W 5% 
RES CF 51K OHM 1/4W 5% 
RES CF 22 OHM 1/4W 5% 
RES CF 47K OHM 1/4W 5% 
RES CF 150 OHM 1/4W 5% 
RES CF 10K OHM 1/4W 5% 
RES CF 200 OHM 1/4W 5% 
RES CF 220 OHM 1/4W 5% 
RES CF 33 OHM 1/4W 5% 
RES CF 100 OHM 1/4W 1% 
RES CF 51 OHM 1/4W 5% 
RES CF 22K OHM 1/4W 5% 
RES CF 27K OHM 1/4W 5% 
RES CF 47 OHM 1/4W 5% 
RES CF 2.7K OHM 1/4W 5% 
RES CF 90 OHM 1/4W 5% 
RES CF 91 OHM 1/4W 5% 
RES CF 2.2K OHM 1/4W 5% 
RES CF 3.9K OHM 1/4W 5% 
RES CF 6.8K OHM 1.4W 5% 
RES CF 30K OHM 1/4W 5% 
RES CF 56K OHM 1/4W 5% 
RES CF 82 OHM 1/4W 5% 
RES CF 220 OHM 1/4W 5% 
RES CF 680 OHM 1/4W 5% 
RES CF 2K OHM 1/4W 5% 
RES CF 22 OHM 1/2W 5% 
RES PACK IK OHM SIP 10% 
RES PACK 6.2K OHM SIP 10% 
RES PACK 10K OHM SIP 5% 
RES PACK 4.7K OHM SIP 10% 
RES PACK 4.7K OHM 8 PIN SIP 
RES PACK IK OHM SIP 5% 



120381-00 


.83 


120511-00 


.83 


120513-00 


.83 


120515-00 


.83 


120517-00 


.83 


120519-00 


.83 


120375-00 


.83 


120521-00 


.83 


121768-00 


.83 


120523-00 


.83 


120527-00 


.83 


120339-00 


.83 


120531-00 


.83 


130136-00 


.83 


130137-00 


.83 


120533-00 


.83 


120315-00 


.83 


121770-00 


.83 


121861-00 


.83 


120317-00 


.83 


120319-00 


.83 


120321-00 


.83 


120323-00 


.83 


120335-00 


.83 


120337-00 


.83 


120339-00 


.83 


120341-00 


.83 


120343-00 


.83 


120403-00 


.83 


120345-00 


.83 


120349-00 


.83 


120361-00 


.83 


120363-00 


.83 


120373-00 


.83 


120377-00 


.83 


120383-00 


.83 


121776-00 


.83 


120385-00 


.83 


120387-00 


.83 


121774-00 


.83 


120391-00 


.83 


120393-00 


.83 


120395-00 


.83 


121440-00 


.83 


120403-00 


.83 


120371-00 


.83 


120369-00 


.83 


130194-00 


.83 


120405-00 


1.82 


120407-00 


1.99 


120411-00 


2.35 


120413-00 


1.38 


120429-00 


.83 


120427-00 


3.45 



RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
RES 
POT 
POT 
POT 
POT 
POT 
POT 
POT 
POT 



PACK 2.2K OHM SIP 

PACK 33 OHM DIP 

CF 56K OHM 1/2W 5% 

CF 510 OHM 1/2W 5% 

CF 220 OHM 1/2W 5% 

CF 390 OHM 1/2W 5% 

CF 820 OHM 1/2W 5% 

CF 1.5K OHM 1/2W 5% 

CF 10K OHM 1/2W 5% 

CF 2.2M OHM 1/2W 5% 

WW 0.4 OHM 2W 10% 

WW 0.6 OHM 2W 

WW 0.4 OHM 2W 5% 

WW 37.40 OHM 1/2W 1% 

CF 3.9K OHM, 1/4W, 5% 

CF 13K OHM, 1/4W, 5% 

BRIGHTNESS & VERTICAL HEIGHT 

VERTICAL LINEARITY 

VIDEO B+ 

FOCUS 

CONTRAST 

CONTRAST 

TRIM 10 OK OHM TOP-AD J PCMT 

TRIM 2K OHM TOP-ADJ PCMT 



TRANSFORMERS /COILS 



YOKE ASSY. PERSONAL TERMINAL 

TRANSFORMER FLYBACK KFS-00093 

TRANSFORMER FLYBACK 970/914/924 

TRANSFORMER HORI2 DR HDT19 

TRANSFORMER POWER W/CON CRT858 

TRANSFORMER POWER 970 

TRANSFORMER BALUN 

TRANSFORMER 924 

TRANSFORMER PERSONAL TERMINAL 

TRANSFORMER FLYBACK PERSONAL TERMINAL 

COIL 1.4uH 5% 

COIL 200uF 5% 

COIL INDUCTOR 27uH .3PIE 

COIL LINEARITY ADJUSTABLE 

COIL LINEARITY NON ADJUSTABLE 

COIL DEFLECTION YOKE W/CONN 

COIL WIDTH 9 MHz 

UPGRADE YOKE 970 

YOKE DEFLECTION 

YOKE DEFLECTION KYS 00060 

COIL LINEAR 52mh 

COIL WIDTH 10 UH +40% 



122300-00 


3.04 


120417-00 


3.04 


130165-00 


.83 


120451-00 


.83 


121860-00 


.83 


121766-00 


.83 


121862-00 


.83 


121863-00 


.83 


121864-00 


.83 


121865-00 


.83 


130195-00 


.83 


121771-00 


.83 


130197-00 


.83 


130192-00 


.83 


120389-00 


.83 


130193-00 


.83 


121777-00 


1.22 


121778-00 


1.22 


121779-00 


1.22 


121801-00 


4.44 


121802-00 


3.19 


121551-00 


4.00 


120441-00 


6.66 


120445-00 


6.66 


130836-00 


57.50 


122013-00 


63.80 


122690-00 


67.72 


122012-00 


4.70 


122011-00 


148.63 


122256-00 


146.83 


121866-00 


9.04 


130059-00 


86.25 


130225-00 


115.00 


130226-00 


57.50 


122689-00 


2.30 


122688-00 


18.49 


122010-00 


1.38 


122136-00 


8.28 


122009-00 


6.03 


122008-00 


36.37 


130135-00 


1.30 


132094-00 


57.50 


123551-00 


34.09 


130794-00 


12.77 


130134-00 


4.70 


130838-00 


2.30 



CRYSTALS/FUSES/BATTERIES 



CRYSTAL 12.00 MHZ 
CRYSTAL 16MHZ OSC 
CRYSTAL 23.814 MHZ 
CRYSTAL 5.7143 MHZ 



(912/920) 



130271-00 


2.83 


120428-00 


31.05 


120986-00 


12.78 


120986-01 


9.03 
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CRYSTAL 1.8432 MHZ 

CRYSTAL 8.0000 MHZ 

CRYSTAL 13.6080 MHZ 

CRYSTAL 13.7931 MHZ 

CRYSTAL 23.814 

CRYSTAL 21.2544 MHz OSC 

CRYSTAL 13.4784 MHz 

CRYSTAL 22.2912 MHZ 

CRYSTAL 23.8140 MHZ 

CRYSTAL 3.6864 MHZ 

FUSE 4A 125V 

FUSE 3A 125V 

FUSE 1A 250V 

FUSE 4A 3AG 250V SLO.BL0 

FUSE 3A 3AG 250V SLO.BLO 

POWER ADAPTER PATTERN GEN 

SPEAKER W/CONNECTOR 

THERMISTER SDT-100 

FILTER AC LINE, 3 AMP, PT 

FILTER AC LINE, 3 AMP, 910,912,950 

TRANSDUCER AUDIO KYBD 970,924,914 

BATTERY 970 

BATTERY 924 

BATTERY 970 COIN TYPE 

ANGLE ADJUST (SCREEN TILT MECHANISM) 

SHIELD FLY TRANSFRMR SCREW TYPE 925 



120986-02 


9.38 


120986-03 


5.52 


120986-05 


10.01 


130214-00 


3.59 


130217-00 


42.64 


121389-00 


23.46 


121414-00 


3.73 


122149-00 


16.11 


120352-00 


42.64 


122168-00 


12.81 


130253-00 


1.56 


121931-00 


1.56 


120970-00 


.83 


130580-00 


1.56 


130581-00 


1.56 


121763-00 


47.61 


121528-00 


8.89 


121803-00 


1.66 


122664-00 


21.32 


121956-00 


20.36 


122151-00 


6.35 


120500-01 


4.83 


130501-00 


10.35 


130089-00 


6.56 


121086-00 


2.30 


130450-00 


2.76 



MECHANICAL COMPONENTS 



CASES 



TOP CASE 910/912 

TOP CASE 920 

TOP CASE 925/950 

TOP CASE KEYBOARD 925/950 

BOTTOM CASE 910/912/920 

BOTTOM CASE 925/950 

BOTTOM CASE KEYBOARD 925/950 

BEZEL TOP CASE 925/950 

BEZEL KEYBOARD 925/950 

HOUSING ARM ASSEMBLY 970 

BOUSING CRT 970 

HOUSING MAIN ELECTRONIC 970 

HOUSING KYBD TOP W/PALM REST 970 

HOUSING KYBD BOTTOM W/PALM REST 970 

COVER BACK HOUSING CRT 970 

COVER SIDE HOUSING LOGIC BOARD 970 

BEZEL CRT 970 

HOUSING BOTTOM 914/924 

BOUSING TOP 914/924 

BEZEL FRONT 914/924 

PEDESTAL 914/924 

BEZEL PERSONAL TERMINAL 

BRACKET CRT MTG PERSONAL TERMINAL 

HOUSING TOP PERSONAL TERMINAL 

HOUSING BOTTOM PERSONAL TERMINAL 

CONNECTOR SHROUD PERSONAL TERMINAL 



121516-00 


112, 


.47 


121538-00 


112, 


.47 


121418-00 


112, 


.47 


122042-00 


28, 


.75 


121517-00 


80. 


.73 


121417-00 


80, 


.73 


121991-00 


40, 


.25 


121419-00 


23, 


.00 


121980-00 


11, 


.50 


121834-00 


69, 


.83 


121886-00 


75, 


.90 


121885-00 


81, 


.83 


121889-00 


19, 


.73 


121890-00 


40, 


.43 


121883-00 


18, 


.77 


121884-00 


45, 


.40 


121888-00 


17, 


.80 


130041-00 


57, 


.50 


130042-00 


57, 


.50 


130043-00 


23, 


.00 


130044-00 


86 , 


.25 


130479-00 


17, 


.25 


130480-00 


17, 


.25 


130478-00 


69, 


.00 


130477-00 


46, 


.00 


130484-00 


11. 


.50 



n 



KEYCAPS* 



KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 
KEYCAP 




-7 
+7 



LG "L" 
LG "L" 
LG "L" 



DG 1X1 BLANK 

DG 1X1 SCULP BLANK 

DG 1X1 SCULP BLANK 

DG 1X1 SCULP BLANK 

DG 1X1 SCULP BLANK +14 

DG 1X1-1/2 BLANK 

DG 1X1-1/2 SCULP BLANK +7 

DG 1X2 SCULP BLANK 

DG 1X8 

DG 1X8 SCULP 

LG 1X1 BLANK 

LG 1X1 SCULP BLANK 

LG 1X1 SCULP BLANK -7 

LG 1X1 LOW PRO BLANK 

LG 1X1 LOW PRO SCULP BLANK 

LG 1X1-1/4 BLANK 

LG 1X1-1/4 SCULP BLANK +7 

LG 1X1-1/2 BLANK 

LG 1X1-1/2 SCULP BLANK -7 

LG 2X1 SCULP BLANK 

RETURN 

BLANK (RETURN) 

SCULP RETURN 
LG "L" SCULP BLANK (RETURN) 
BLACK 1X1 BLANK 
BLACK 1X1-1/2 BLANK 
BLACK 1X8 
TAN 1X1 BLANK 
TAN 1X1-1/2 BLANK 
WHITE BLANK 1X1 1.5 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 1X1 
WHITE BLANK 1X1 
WHITE BLANK 1X1 
WHITE BLANK 1X1 
GRAY BROWN BLANK 1X1 9 DEGREE 
WHITE BLANK 1X1 10 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 1X1 10 DEGREE 
WHITE BLANK 1X2 10 DEGREE 
GRAY BROWN 1.25X1 2.5 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 1X1 2 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 1X1 2.5 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK .1.25X1 9 DEGREE 
WHITE BLANK 2X1 10 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 2X1 1 2 DEGREE 
GRAY BROWN BLANK 1X2X2 2 DEGREE 
WHITE BLANK 1X9 10 DEGREE 
LG. BLOCK/CONV L.P. 912C 
LG. PRINT LP 912C 



1.5 DEGREE 
2 DEGREE 
2.5 DEGREE 
9 DEGREE 



120658-00 
121616-01 
121619-00 
121618-00 
121617-00 
120724-00 
121618-01 
122514-00 
120774-00 
120897-00 
120730-00 
121616-00 
121619-01 
120765-00 
121621-01 
120772-00 
121618-02 
120727-00 
121619-02 
122513-00 
120771-00 
120771-01 
120894-00 
121616-02 
120537-00 
120633-00 
120775-00 
120638-00 
120636-00 
1306 80-00 
130680-01 
130681-00 
130682-00 
130683-00 
130683-01 
130684-00 
130684-01 
130685-00 
130686-00 
130681-01 
130682-01 
130687-00 
130688-00 
130689-00 
130690-00 
130413-00 
120766-00 
120770-00 



1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.75 

2.94 

3.45 

2.28 

3.45 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.15 

1.75 

2.81 

1.75 

2.94 

3.45 

2.14 

4.49 

3.17 

4.49 

1.15 

2.07 

3.11 

1.15 

1.73 

.83 

.83 

.83 

.83 

.83 

.83 

.83 

.83 

1.15 

1.15 

.83 

.83 

1.15 

1.15 

1.15 

1.73 

2.30 

1.15 

1.15 



♦PART NUMBERS FOR PRINTED KEYCAPS CAN BE OBTAINED IN YOUR 
MAINTENANCE MANUAL OR THROUGH SPARES ORDER ENTRY, TELEVIDEO. 
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SWITCHES 



KEYSWITCH 

KEYSWITCH - ALPHA LOCK 

SWITCH TOP ADJ 7 POS DIP 

SWITCH TOP ADJ 10 POS DIP 

SWITCH SIDE ADJ 10 POS DIP 

SWITCH PUSHBUTTON 

SWITCH POWER ON/OFF SPST 

SWITCH POWER SELECT DPDT 

SWITCH ROCKER 5A 125V 3A 250V 

SWITCH KYBRD LOCKING 910/912 

SWITCH KYBRD MMNTRY 910/912 

SWITCH KYBRD MMNTRY 914/924 FUTABA 

SWITCH KYBRD ALPHA LOCK 914/924 



121994-00 


4.14 


121995-00 


7.15 


121742-00 


4.42 


121810-00 


4.49 


120968-00 


6.56 


120969-00 


20.56 


120973-00 


9.07 


120974-00 


7.96 


130808-00 


8.05 


121533-00 


8.63 


121534-00 


5.75 


130446-00 


5.75 


130447-00 


8.63 



SHIPPING CARTONS 



CARTON SHIP W/FOAM 910/912/920 

CARTON SHIP W/FOAM 925/950 

CARTON SHIP W/FOAM 970 

CARTON SHIP W/FOAM 914/924/921/925E 

CARTON SHIP W/FOAM PERSONAL TERMINAL 



122372-00 


30, 


.00 


122373-00 


30, 


.00 


122497-00 


30, 


.00 


130114-00 


30, 


.00 


130811-00 


30, 


.00 



MECHANICAL/CONNECTORS/CABLES/SOCKETS 



BATTERY HOLDER 
CABLE ASY KEYBOARD 912/920 
CABLE ASY KEYBOARD 910 
CABLE ASY KEYBOARD 925/950 
CABLE ASY KEYBOARD 970 
CABLE ASY MODEM RJ11 
CABLE ASSY CURRENT LOOP 925 
CONNECTOR 2 PIN RT ANGLE 
CONNECTOR 2 PIN STR WAF 
CONNECTOR 5 PIN STR WAF 
CONNECTOR 10 PIN WIRE WRAP 
CONNECTOR 40 PIN HDR STRAIGHT 
CONNECTOR KEYBOARD PCB 26PIN 
CONNECTOR KEYBOARD RJ11 925/950 
CONNECTOR KEYBOARD RJ12 PCB 970 
CONNECTOR KEYBOARD RJ12 KYBD 970 
CONNECTOR RIGHT ANGLE RS232 
CONNECTOR RIGHT ANGLE METAL RS232 
CONNECTOR STRAIGHT RS232 
CONNECTOR BLUE MOLEX MALE 
CONNECTOR BLUE MOLEX FEMALE 
CONNECTOR RED MOLEX MALE 
CONNECTOR RED MOLEX FEMALE 
CONNECTOR WHITE MOLEX MALE 
CONNECTOR WHITE MOLEX FEMALE 
CONNECTOR 4P HDR RED (5P W/#2P OUT) 
CORD POWER 6' 3 PRONG CONN 
CORD POWER 3PIN W/PLUG & CONN 



121955-00 


5.31 


120059-00 


28.84 


120059-01 


28.84 


120057-00 


24.15 


122161-00 


35.88 


121359-00 


19.94 


120058-02 


12.63 


120987-03 


.83 


120988-00 


.83 


120988-02 


.83 


121893-00 


3.80 


120981-07 


8.63 


120987-01 


4.84 


120979-00 


2.55 


121412-00 


4.49 


121411-00 


4.49 


120978-00 


12.21 


121653-00 


33.40 


121743-00 


23.00 


122173-01 


4.14 


122173-00 


4.14 


122172-01 


4.14 


122172-00 


4.14 


122174-01 


4.14 


122174-00 


4.14 


122639-00 


1.00 


121090-00 


22.85 


122911-00 


23.00 



E-RING 

EQL ASY SPACE BAR DAMPER 

EQL ASY SPACE BAR GUIDE STEM 

EQL ASY SPACE BAR KEY GUIDE 

EQL ASY SPACE BAR KEYGUIDE ARM 

FOOT KEYBOARD 925/950 

FOOT KEYBOARD 970 

FUSE BOLDER CLIP 

FUSE BOLDER PANEL MOUNT 

INSULATION PAD TRANSISTOR 

INSULATOR PAD CRYSTAL 

KNOB CONTRAST 

KEYSTOPPERS lOOea 

PIVOTSBAFT MINIMUM 25 

PLUG JUMPER 910/910PLUS 

RETAINER BALUN 

SBIELD PLATE LOGIC BOARD 970 

SBROUD CONN 910/912/920 

SHROUD CONN MODEM 910/912/920 

SBROUD CONN 925/950 

SHROUD CONN MODEM 925/950 

SPACER NYLON, PCB SNAP MTG 

SOCKET IC 14 PIN 

SOCKET IC 16 PIN 

SOCKET IC 18 PIN 

SOCKET IC 24 PIN 

SOCKET IC 28 PIN 

SOCKET IC 40 PIN 

SOCKET IC 16 PIN LOW PROFILE 

SPRING CRT GROUNDING 

THUMB WHEEL 970 

FOOT RUBBER PERSONAL TERMINAL 

CONN 7P MALE MOLEX 

CONN IIP MALE MOLEX 

CONN 5P MOLEX 

CONN 3P MOLEX 



121979-00 
120963-00 
120962-00 
120912-00 
120964-00 
121906-00 
122127-00 
121804-00 
120972-00 
121808-00 
120997-00 
121530-00 
122238-00 
121978-00 
120983-00 
121645-00 
130005-00 
121002-00 
121002-01 
121001-00 
121001-03 
121644-00 
120984-03 
120984-05 
120984-00 
120984-01 
120984-04 
120984-02 
121746-01 
122105-00 
122188-00 
130208-00 
130288-00 
130290-00 
130820-00 
130820-01 



.83 

.83 

1.04 

2.07 

3.14 

.83 

.83 

.83 

2.30 

• 83 

1.17 

.83 

13.80 

5.38 

2.07 

.83 

69.00 

25.88 

25.88 

25.88 

25.88 

1.04 

.90 

.83 

.95 

1.27 

1.52 

2.07 

6.40 

.83 

1.66 

.83 

1.38 

1.73 

1.38 

1.38 



CABLE HARNESSES WITH CONNECTORS 



POWER HRN ASSY 970 

VIDEO HRN ASSY 970 

POWER HRN ASSY 924 

VID 6 P/S ASSY 

HRN ASSY W/230-115 SWITCH 912 

P/S BRN ASSY 910/912/920 

VID BRN ASSY 910/912/920 

VID & LGC HRN ASSY 925/950 

P/S fc VID HRN ASSY 925/950 

VID & CTRL BRD HRN ASSY PT 



122185-00 


22.49 


122191-00 


6.21 


130066-00 


13.80 


130535-00 


2.82 


130493-00 


1.16 


130551-00 


7.73 


130552-00 


16.48 


130547-00 


15.18 


130539-00 


8.00 


130845-00 


8.83 



PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 

Spare parts has a S50.00 minimum requirement on all part orders. 
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